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With more than thirty years history 

The enterprise is located in Taizhou Huangyan of China Zhejiang, the home of mandarin orange 
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Taizhou Ниапауап Ғапауе Technology Development Со., Ltd. has more 
than thirty year's history. It is located in Taizhou Huangyan of China 
Zhejiang, the home of mandarin orange and also a beautiful coastal city. 
The company caps an area of more than 20mu, including more than 20 
pieces of precision mould making and plastic injection equipment. 


1970 

ОА жу, ЕЕН А, “ИОГ. 

Gaoqiao Machinery Factory was established to specialize in various 
plastic molds and machine parts. 


1988 

ЕУ ЕТ ТЕ. ЖАЛЕ BPO. HR. ВАШЕ ЎН па; [SW 
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The company set foot in the production of cryogenic tubes, deep pore 
plates, centrifuge tubes, specimen bottle, petri dishes and other plastic 
articles; meanwhile, it undertakes the production of high-precision 
products designated by national major laboratories, research 
institutions, gene companies and other units. 


2007 

МЯ л) р כ? בל‎ ЕНУ IRE DR 2 А 2 

The company was renamed as Taizhou Huangyan Fangye Technology 
Development Co., Ltd. 
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SBS - 2D cryo tube and self- General liquid relief pipet series 






developed scanner, software ИН SL 2) 
« c.l 985.20 ЕН ЊЕ © 
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Automatic liquid relief pipet series 


А0 10552521 
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Cryogenic tube series 


Ж-Е?! 
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Spin columns Specimen bottle - Reagent bottle 
/Centrifuge tube series * Cell storage bottle 


Ab FESSES ZA - Embedding box series 
й АЕ ШУШЫ 
Е ° ва! 
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Nucleus acid cryovials series 


ПЕНУ ES 5521 


à, 26/30 


PCR pipe (plate), 
deep pore plate series 
РСРЕ (5) 

VR UAR 2521) 
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FAY Biobank 
Products 
AUX 6 
Desktop Scanner Scanner 





SBS · =#8ë— > 2 
SBS ° Three Code in ONE Cryovials ° 2D cryo tube 


OM 1 


SBS : 204+ Е ПЕНЗЕ ATH. КЕ 


SBS + 2D cryo tube and self-developed scanner, software 
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FAY-SBS001-LE 





ҒАҮ-5В5001-15 





e 


ҒАҮ-5В5002 


440 са 
Ult 


Item No. 
ҒАҮ-5В5001 
FAY-SBS001-LE 
ҒАҮ-5В5001-15 


ҒАҮ-5В5001-5 


ҒАҮ-5В5002 


ҒАҮ-5В5002-5 


FAY-SBS002-G 


ҒАҮ-5В5002-5 


па 24 
Оезсгіріїоп 


0.75ті SBS ₪20 


0.75ml SBS 2D internal screw cryovials 
0.755 05620 Ë 
0.75ті SBS 2D internal screw cryovials 


0.75mISBSz 885& — Я ЕЕ 


0.75ml SBS three code in one internal screw cryovials 
0.7505 = РУШЕННЯ ES 


0.75ml SBS three code in one internal screw cryovials 


1.40ml SBS 23 
1.40ml SBS 2D internal screw cryovials 


1.4mISBS— 18:5 — ЕЕ 


1.4ml SBS three code in one internal screw cryovials 


964,ТРЕРЕЭ 
96-hole ТРЕ gland 





ҒАҮ-5В5001 





ҒАҮ-5В5001-5 





ERA 


Each Case Packing 


96%/ x 362 

96 pcs/box x 36boxes 
96/5 x 362: 

96 рс5/рох х 36boxes 
96/5 x 362 

96 pcs/box x 36boxes 
96/5 х 362: 

96 рс5/бох х Зброхе5 
96%/ х 362: 

96 pcs/box x 36boxes 
96/5 х 362: 

96 pcs/box x 36boxes 


10R/& х 20€ 
10 pcs/bag x 20bags 
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FAY-SBS002-G 


QTY 
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ҒАҮ-5В5003 ҒАҮ-5В5003-5 


Foto /Product Features: FAY-004 

e SBS ЕМЕ ЯН, божі НОВИЙ, SEHE, TES 

e SBS RENE, АМТ ЕЕЕ ЫА RI, LUS, REA 

ө УИ Y ZERADE, FIREA A 

e 082), AREER., ,א‎ 

e SBS 5 1585 7 SESS, Бева НАЕТ {FE 

6 SBS tubes preset OR bar, the tube сар designs of integrated sealing ring, which is in perfect airtightness to prevent liquid 
leakage. 

6 SBS grillage marks three code in side, together with same content barcode at the bottom, leading to the synchronous tracing of 
tubes and grillages. 

€ The grillage is designed for multi-replay function, and easily unlocked by the clasp. 

ө The ОК code made by laser etching has good stability, also anti-fading deformation and abrasion resistant. 

e SBS grilage and SBS tubes are perfectly fit, which is convenient for high-throughput automation workstation. 


щъ па 74 ERA Ac TE 23 
Item No. Description Each Case Packing ОТҮ 





2.0ml SBS 2081 ЕТЕ 48%/ х 3625 
2.0ml 5В5 2D internal screw cryovials 48 pcs/box x 36boxes 


2.0ml SBS 2Ой е kfz В 48x/£ x 36% 


ҒАҮ-5В5003 


НАҮ-585003-5 2.0ml SBS 2D internal screw cryovials 48 pcs/box x 36boxes 


FAY-004 5.0ml 209М РЕ 10055/8) x 50/8 x 108 
5.0ml 2D external screw cryovials 100 pcs/bag x 5bags/box x 10boxes 





---- Page/03 ——— 


кеті Sk d == FH pp ibl Jes |8) 


High-end Laboratory Supplies Manufacturer 











- ~ 
6 б - 0 
ЕАҮ-005 FAY-006 FAY-007 
^ 
FAY-008 FAY-009-H FAY-010-TP 


ме па ба BRR Ac TE RA 
Нет No. Description Each Case Packing QTY 


FAY-005 5.0ml 205 ЕТЕ 36€/& x20& 
5.0ml 2D external screw cryovials 36 pcs/box x 20boxes 


FAY-006 5.0ml 2059М EREA E 365/8 x 20& 
5.0ml 2D external screw fecal sampling cryovials 36 pcs/box x 20boxes 


FAY-007 5.0ml 2098 ЕНРУЯШ RTE 36x/& x 208 
5.0ml 2D external screw HPV cryovials 36 pcs/box x 20boxes 


6.0ml 205 FE 205:/88 х 20 


ГАУ-008 6.0ml 2D external screw cryovials 20 pcs/box x 20boxes 


203 UI FER 
FAY-009-H 20-well cryovials box | 


61643,6ML2D1tZ 
FAY-010-TP 616 hole 6ML2D tray / 
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0.5ML-— а —"/ FE 





0.5ml Three Code іп ONE Cryovials‏ כל 
82 
DAS, MARME, ӨД СЕ,‏ 
Barcode іп side, working with the OR-code at the bottom, which leads‏ 
to safer sample storage.‏ 
РАУО4А‏ 


ЕЯ яке 


Three Code іп ONE Cryovials 





2тірубе 

ЇЙЛ - 53112455, отв «НӘН, ЕКВ, ` 
2ml internal screw by 

QR-code with numbers in side, working with the ОК- 
code at the bottom, which leads to safer sample storage. FAYOAB 





ЕЕ ИЕ 


Three Code in ONE Cryovials 


ИЛ 
li li ШИ [ וו‎ | 2п ДЕ 
es 0 ШЕ ,המ ב‎ RARR DER, ЖЕН, 
! | 2ml external screw 


Barcode with numbers in side, working with the OR-code at the bottom, 


which leads to safer sample storage. 
FAYOAC 


1.8 МУКЕ 2 О Р А 


1.8ml external screw side 2D cryovials (40 
MAREBBE, 10011 Ш 25131215. 
QR-Code with numbers ог barcode with numbers in side. FAYOAD 
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1.8ML Mig — а — RFE 


1.8ml external screw three code in one cryovials SN 
NN ХА З 
WM 
11:11:52 два, ЕЙ рате „ « 
Barcode with numbers ог QR-code at the bottom in side. 
ҒАҮ040-2 


2.0ML РЕЛЕ FE 


2ml internal screw side 2D cryovials 





7 7 

“7207 
MERE, Bo וו‎ ЕВ о 
Barcode with numbers ог QR-code at the bottom in side. 


FAYOAE 


5М1:138-4 ЕЖЭЛҮҮҮ 
5ті Three Code іп ONE Cryovials 


Stool Specimen Collector vials a 


<езе 
Бл ШЕ 
махали, БЕЛЕС ИН, (БЕЖЕ ЕЕ, 


5ml external screw % 


Barcode with numbers іп side, working with the OR-code at the bottom, 
which leads to safer sample storage. FAY04G 





1.5МІ ЯВНІ -4249 24258 


50), 1.5ml barcode + numbers cryovials 
ER ARIANE, Жена ЛОЖА о 
ЕАҮО4Е QR-Code with numbers ог barcode with numbers in side. 
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mø: 202--- 5 

ЖИЕ: 0.5ML 1007/8, 1.5ML 10018, 2.0ML 481/%, 5.0ML 36/5 х 2023, 5.0ML 1005/8 х 208. 

1. ЕШ ДР 2 Обява 55: ЛЕН а КА (ЕН, FB ЖЕЕ ЕШ. 

2, Bv, БІНЕ, НЕЕ, 

3, ПЕТ ЕРЕ лав! FOR, "оп РИС -196 025121 ССР ИЕ, TRER. 

4, > и ХОМАВ, ХКМАВ, DASR, Б1 38150888. 

5, УЖО, ЕН, Bons Ж о 

6, ин МИ А בי כב‎ Ы, ЕНІН ЕК, Неа Ко ВАВА РАНИЈА, ВВС ТАН SS XJ ИЕ TEA 
китове 3388, HR DIRE EE IBS — 4883. о 

7, пайегенОааМашх E, HRES NARRE- ЖЕ. 22 РАНА АТИ RBS. 

шен е, валы НО я НУЛ- че 5 , ЗАЛОЗ до ВУХ 21088 о 

вен. 3309131 ОВЕ • 


7 


+ 


Product Description 
Name: Three Code in ONE Cryovials , 2D cryo tube 
Specification: 0.5ml Tube 100pcs/box 
1.5ml Tube 100pcs/box 
2.0ml Tube 48рсѕ/бох 
5.0ml Tube .36pcs/box*20boxes 
5.0ml Tube | 100pcs/box*20boxes 
1.Due to 2D coding system with unique image forming, used for sample base management, espcecial for liquid nitrogen ultra-low 
freezer. 
2.Self-standing, Transparent, Writing-space. 
3.Made of import medical-grade РР, it could use from - 196"С to 121'C, and repeat freeze-thaw cycles. 
4.No DNA, No RNA, No Esotoxin, Gamma ray sterilization available. 
5.No O-ring in the caps, with perfect tightness and avoid pollution of the samples. 
6. No frog and drop appear at the bottom of label holder when the tubes are moved from low-temperature environment to high- 
temperature environment. When the user takes the tube out, then read the 2D tube accurately and immediately. 
7 .Preset or customize DataMatrix 2D tube, and it is unique. There's same content ОК code at the bottom. 
8.There are various colors for the caps, and also customizable, which helps to different and manage the samples easily. 
9. Matching barcode scanner and intelligent scanner are available if necessary. 
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мъ = IE SD A TE SA 
Item No. Description Each Case Packing Оту 


0.5ті 2D cryo tube 100 pcs/bag x 5bags/box x 10boxes 








FAYO2 
Item No. Description Each Case Packing ОТҮ 
0.5206 (ЕЗ) 100M x24& 
FAYOZ 0.5ті 2D cryo tube(Packed lunches) 100 pcs/box x 24boxes 2400 


— ——— Page/08 — —— 
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щъ па а вж ни 
Item No. Description Each Case Packing 





15т2 ТЕ 100Т1/6х56)/ х10Е 
FAYOS 1.5ml 2D cryo tube 100 pcs/bag x 5bags/box x 10boxes 5000 








"US па ба BR 
Item No. Description Each Case Packing 


1.5202 ( S3 ) 1004 /$& x 248$ 
ҒАҮ04 1.5ml 20 cryo tube(Packed lunches) 100 pcs/boxx24boxes 2400 


—— ——— Page/09 — —— 
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ЖЕНЕ ва ве 0% #199316, 
Cryovials Whole-box Intelligent Scanner 2D tube scanner 





ҒАҮ05 
ҒАҮ05-1 
שב דצו‎ ВЕЧНИ Cryovials Whole-box Intelligent Scanner 
8-41754 First generation product 
Жеты Developed by Ғапауе Technology 
БЭ Technical Assistance 
к Summary 
BU The Cryovials Whole-box Intelligent Scanner is an intelligent 
555 НЕЧИН - 81У ГАНЫН, НАДЕ, f system which could analyze barcode in batches by taking pictures, 
па, АКЕ, ЗЕРЕ ТАСТАУ ВЕЖ, image processing, barcode parsing and data processing. 
PRES Performance Parameter 
вера. ד \ א‎ АР SV Z аи Encapsulation Form: Integration of embedded Industrial flat plate 
Нв. rbEB220V and visual system 
афект. Win7 644% дамін са ды 
Pr Operating System: Win7 64-bit 
FER: 646 Storage Space: 64G 
(ЕРУ: 40 Operating Memory: 4G 
XH аа: 281047107], 94592) Support Products: Ordinary 10*10, 9*9 
5В5Ш 38411271. SBS general 8*12, 6*8 
EM mARERmONIRSIERHBSSRERGSTOEPS), = Flexible extensible multiple products when the peripheral 
ד‎ РЕ у НЕ dimensions are within the maximum size range of the design, just 
ашар, МЕНЕ update the customized software 
EIUS. АТ Manual touch screen, flexible operation 
би, Ума апа сопсізе 
ЕКА ЖЕНИ, DES Data-saving permanent іп the background for easy query 
ОИРУ ВЕ пп Portable mobile intelligent product 
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ҒАҮ06 


нъ па а важния 3:18 24 
Item No. Description Each Case Packing ОТҮ 


О.5га2:ОЯ BEES 1007 /&x58/22x102z 
0.5ml without O-rings cryo tubes 100 pcs/bag x 5bags/box x 10boxes 








щъ па 24 важни 3:18 34 
Item No. Description Each Case Packing QTY 


15 БОВ А 100^ /&x58/&x10& 





1.5ml without O-rings cryo tubes 100 pcs/bag x 5bags/box x 10boxes 


— —— Page 1 ——— 
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Cryogenic tube series ` 


/ 77 / 
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ЖЕНГЕН ЕГЕН, Не ВЕТ ЕШ ЕРІНЕ Ж. 








С) у 
ҒА001-1 ҒА001 FA001A ҒА001-2 
FA001B FA001B-2 FA001B-1 | FA001B-4 


FA001B-3 


щъ па 74 B MUS A FE З 
Item No. Description Each Case Packing ӨТҮ 


0.53 1000R/& х 108, 
0.5ті cryogenic tubes 1000 pcs/bag х 10bags 


0.5ml brown cryogenic tubes 1000 pcs/bag х 10bags 


FA001-1 0.5mBE Y ҮЕ 1000R/8 x 106) 
0.5ml cryogenic tube w/chain top 1000 pcs/bag х 10bags 
1.0mIZkfze& 1000R/& x 106) 
1.0ml cryogenic tubes 1000 pcs/bag х 10bags 
1.50! FE 10005/8 х 108) 
1.5ті cryogenic tubes 1000 pcs/bag x 10bags 
1.5 тії YS Е 1000R/8 х 108) 
1.5ml cryogenic tube w/chain top 1000 pcs/bag х 10bags 
, 1.0т кг 100054/6) x 108) 
FA001B-2 1.0ml cryogenic tubes 1000 pcs/bag х 10bags 


TUM 1.555 (джан) 1000/08 х 108 
1.5ml cryogenic tubes(colored film in the top) 1000 pcs/bag x 10bags 


ҒА001 


ҒА001-2 


- 


ҒА001В-1 


_ 1.Бт ЕЕ 1000/8, x 108) 
FA001B-4 1.5ml brown cryogenic tubes 1000 pcs/bag х 10bags 
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RFE JP גה‎ TI ҒЧЕН, ВЕ ое РАЈЕ, 


ҒА002-2 





N 


FA002A-1 


N 


Item No. 
FA002-1 
ҒА002-2 
FA002A-1 
FA002A-2 
FA002A-3 
FA002B-1 
FA002B-2 
ҒА002В-3 
FA002B-1A 


FA002B-4 


FA002-1 


FA002B-1A 
FA002B-1 


FA002B-3 


па 24 BRE כ‎ 
Description Each Case Packing ОТҮ 


1.50 ЕМЕ 


1.5ml conical cryovials with chain 


1.5ml КЕЕ ZR ES 


1.5ml amber conical chain cryovials 


15 E ZR TES 
1.5ml conical cryovials 


1.5т & ТЕ 


1.5ті amber conical cryovials 


1.5т Ж ИЕ I fF e$ UR BB 2 € ЈА) 


1.5ml conical chain cryovials ( colored film in the top) 


2.0 Е 


2.0ml flat bottom cryovials 


2.0т Е ЕКЕ 


2.0ml amber flat bottom cryovials 


1.25т КЕТЕ 
1.25ті На! bottom cryovials with chain 


2 


2.0ті flat bottom сгуома with chain 


2гпїф ЕЕЕ 


2ml brown На! bottom cryovials with chain 





FA002A-2 


/ 





ҒА002В-2 





10005/6 х 108, 
1000 pcs/bag х 10bags 


1000R/& х 1063, 
1000 pcs/bag х 10bags 
1000R/& х 106) 
1000 pcs/bag х 10bags 


1000R/8 х 108, 
1000 pcs/bag х 10bags 


100054/6) х 108) 
1000 pcs/bag х 10bags 


1000R/8 х 104 
1000 pcs/bag х 10bags 


1000R/& х 106) 
1000 pcs/bag х 10bags 


100054/6) х 106) 
1000 pcs/bag х 10bags 
1000R/& х 106) 
1000 pcs/bag х 10bags 


1000R/& х 108) 
1000 pcs/bag х 10bags 
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ЖЕНЕ Ев РЕВ, БИВА АЕ SI ЕРІНЕ о 





ТВ01 ТВО2 3 4 ТВ05 ТВ06 ТВ07 


TLO2 
TLO1 C TL03 TBLO1 TBLOS 





У тв! 02 





TLO6 





TLOS TBLO3 by твџо4 
TLO7 TLOS 


` | | ~ ve ТВ504 
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G-TB03 





G-T05 





FA002B-G . FA002B-GZ 


щъ па А BRE A FE 25 
Item No. Description Each Case Packing ОТҮ 


Б ДЕТЕ ЖЕ 100054/6) х 108) 
FA002B-G 2ml high-cap cryotube 1000 pcs/bag х 10bags 


Ё 2гп\ Т Ë 1000/06 x 108) 
FA002B-GZ 2ml brown high-cap cryotube 1000 pcs/bag x 10bags 











Ш 1 
w. 
М/ТВ01 WTB02 У/ТВОЗ  WTB04 5 
WTO03 WTO04 WTO05 
ҒА003 ҒАООЗА ҒА00ЗВ 


щъ да 22 вм МИН ВЗ 
Item No. Description Each Case Packing COE 


24003 16т ҮЕ 5005/6 х 168) 
1.6ml hexagonal cryogenic tubes 500 pcs/bag x 16bags 


EADOSA 1 Хх 8 ЖЕ 5003/6 х 166) 


1.8ті hexagonal cryogenic tubes 500 pcs/bag x 16bags 


1.8ml hexagonal flat bottom cryogenic tubes 500 pcs/bag x 16bags 
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NTO1 NTO2 NTO3 NTO4 МТ05 NTO6 NTO7 


ө еее. 


0 ₪ ₪ 4% 


МТВ01 мтвог NTBOS3 NTB04 МТВ05 МТВ06 





FA005 FA005A ҒА006 


мъ по 24 ЖИЙН 2 FE 5 
Item No. Оезсгіріїоп Each Case Packing ӨЛҮ 


УЕ 1000%/6) х 108) 
2ml hexagonal cryogenic tubes 1000 pcs/bag x 10bags 


2 па ЁС 1000%/6) х 108) 
2ml round bottom cryogenic tubes 1000 pcs/bag х 10bags 


дп Е 100055/6) х 106) 
2ml hexagonal На! bottom cryogenic tubes 1000 pcs/bag x 10bags 


ҒА005 
ҒА006 


РАООБА 





ҒА008 | ҒА009 ҒА009-1 
ҒА008-1 
Item No. Оезсгіріїоп Each Case Packing ОТҮ 


отв єв 1004 /8x3&/2x10& 
5ml hexagonal cryogenic tubes 100 pcs/bag x 3bags/box x 10boxes 


5MLA FRAPS 3005/6 x 106) 
5ml hexagonal flat bottom cryogenic tubes 300 pcs/bag х 10bags 


ҒА008 


ҒА008-1 


51117 (АЯ!) 3005/6 x 108) 
5ml cryogenic tubes(A Туре) 300 pcs/bag х 10bags 


Би (АВ ZE) 3005/6, х 108) 
5ml cryogenic tubes(A Type, по ring ) 300 pcs/bag х 10bags 


ҒА009 


FA009-1 





—— ——— Раде/17 
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ҒА009В ЕАОО9А FA009D ҒА010 ҒА010-1 


щъ па 24 BR ЖӘНЕ 
(fem S Description Each Case Packing QTY 


БтІНРУ ВЕ 3005/6 х 108) 
РАООЗА 5ml HPV tube 300 pcs/bag x 10bags 


ТТІ: 51595 (ZE, XXE) 30055/6) х 106) 


5ті сгуодетс tubes(no ring, no graduation) 300 pcs/bag x 10bags 


— БИ (TAE, ЖИ) 3003%/61 х 106) 


5ml сгуодетс tubes(no ring, no graduation) 300 pcs/bag x 10bags 





FA010 т Ë 2005/6 x 128) 
7ml cryogenic tubes 200 pcs/bag x 10bags 


"ті ( 7518) ) 2005/6 х 128) 
7 ті cryogenic tubes(no ring) 200 pcs/bag х 10bags 





ҒА010-1 


FA011A ҒА011В 
ҒА011 
ED No. sitet Each Case Pune em 


10ті eia cryotube Mer 8cm EM А 1300 pcs/bag x 2bags 


EA011A 10180745 (AAA, 42-1000048 ( 130055/8) х 28 


10ті cryogenic tubes(Flange sauors, swab 10cm breakable) 1300 pcs/bag х 2bags 


EAO11B 10505 (ASE, Б 10сплійтіют ) 130052/8) х 28) 
12ті сгуодетс tubes(No flange sauors, swab 10cm breakable) 1300 pcs/bag х 2bags 
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МАРА На С MESS (РР) МЕ, СЕРЖ І е, BRE, ЗЕЕ, МЕРЕ ЭН ОНЦ НӨ НАЯ. 
The cryogenic tubes are made of transparent high polymer material PP by special process. It can stand ultralow temperature, ensure no leakage, suitable for the long-term ultralow temperature refrigeration of cells 
and tissues. 


) SES, i888, Рев; 

) ввпзвяниенотълениек, 75 338 

ЕЕ, RAA APE, ОЯБЖЕНЕКИЯ, ШЕЕГІНЕЕНЕ, ВЕНА; 

) ПО: – 196%С ~ 121%; 

5) ХИ ји ХИЈЕНЈ80%; 

6) ХЖа/22%. 1, ИДО. 2, КАЖ. Ја ЉРМАБИ. ЖА. 

1) Uniform, transparent tube wall, with erectable skirt 

2) The tube has precise scale and writable blank label to facilitate the record of experimental process 

3) Tighten the screw top to prevent liquid leakage, O-ring uses silicone material to ensure the orifice airtightness to effectively 
Prevent the invasion of liquid nitrogen 

4) Temperature resistance range: - 196'C - 121'C 

5) The maximum liquid storage is 80% of the maximum scale 

6) Тһе sterilization consists of two categories: 1. Ethylene oxide disinfection, 2. R - гау disinfection. The latter has no DNA pollution, 

no endotoxin. 





1 
2 
3 
4 





FA015 FA015A 


мъ па ба Боа МИН 
Item No. Description Each Case Packing 


10018 1.51 blz ee es Ss 
100-lattice 1.5ml paper cryogenic tube boxes 


2522 а (РС) 
25-well 2.0ml cryovials box (РС) 


FA015 


FA015A 





FA016 FA017 ҒА018 FA018A FA019 


щъ па 24 ЕЕ Л =! 46 З 
Item No. Description Each Case Packing ОТ 


10032 ТЕ 
100-hole 2ті сгуодетс tube boxes 


364,5 тій єв в 
36-hole 5ті сгуодепіс tube boxes 


FA016 


FA017 


817,2ті ЖЕН 


81-hole 2ті сгуодетс tube boxes 


10082 т = (УН >) 
100-well 2ml cryovials box (Pillar type) 


100.21 (РС ) 
100-well 2ml cryovials box (РС) 


FA018 
FA018A 


FA019 
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ПИЛ 


Spin columns / Centrifuge tube series 








iex Sk € FH po miles fel 


High-end Laboratory Supplies Manufacturer 


^Y ENS 








ЕВОТА 
545 па #4 = 330418 ЖЕН З 

Item No. Description Each Case Packing ОТҮ 

2.0 ХЕ 5007/8 х 128) 
РВОТА 2.0ті spin columns 500 pcs/bag х 12bags 6000 

ми. 
| "1 E. 
FBO1B ЕВО1С 


щъ па 24 BRE AR TE 21 
Мет Мо. Description Each Case Packing ОТҮ 


15 {+ 507/& х 308, 


15ml spin columns 50 pcs/bag x 30bags 


50ml£t 04 25^ "/8) x 208), 
50ml spin columns 25 pcs/bag x 20bags 
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ө О Є» сє וי‎ 








па Ра ЕЛ 2:48 28 
. Na. Description Each Case Packing ОТҮ 


100т/ RER нег 205/0 х 188) 


100ті round bottom screw сар centrifuge tube 20 pcs/bag x 18 bags 


100M ARFUR OS 20x/B х 188 
100ml round bottom bayonet centrifuge tube 20 pcs/bag x 18 bags 


мъ па та БИН AR 25 
Item Мо. Description Each Case Packing QTY 


БОт! с JE ER па LE 253/6 х 208) 
50ml одма! base screw cap centrifuge tube 25 pcs/bag x 13bags 


50г0Ї FUS DS 503/6 x 148) 
50ml round bottom bayonet centrifuge tube 50 pcs/bag х 14 bags 
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P d ₪ - | У À ` » Д М Ж: 5 E ь ` З 
Е | 


High-end Laboratory Supplies Manufacturer 








не | ШІ ORME 
Нет №. |7 Description || | EachCase Packing | 

15ті Ec па a D S 505/6 * 

ҒВ009 15ml ogival base screw сар centrifuge tube 50 pcs/bag x 30bags 1500 
10ml[BI/E& ma Е 1005/0, x 208) 

FB010 10ml round base cap centrifuge tube 100 pcs/bag x 20 bags 2000 

БЕТТ ТОПЕ деде ЕЕ Es 10055/8) х 206) 2000 

10ті ogival base screw cap centrifuge tube 100 pcs/bag x 20 bags 




















Description, Each Са: Т 
1 ТП 2005/6 х 128) 0 
FB013 7ml round base centrifuge tube 200 pcs/bag х 12 bags 2400 
Бі ки DES 3005/0 х 108) 
FB014 5ml ogival base centrifuge tube 300 pcs/bag х 10 bags 3000 
от E вв LÉ 3005/0, x 108) 
FB015 5ml round base centrifuge tube 300 pcs/bag х 10 bags 3000 
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High-end Laboratory Supplies Manufacturer 


> 
- 5 
u 


1 וה‎ 
1 Description. 














2mlizi/ D 8s 
FB016 2ml centrifuge tube 500 pcs/bag * 12 bags 6000 
1.5тї СМ 5003xz/&) x 148) 
FB017 1.5ті centrifuge tube 500 pcs/bag x 14 bags 7000 
0.5mlI ва лев 1000/06 х 158) 
FB018 0.5ті centrifuge tube 1000 pcs/bag х 15 bags 15000 









































ве ГЕЛ ETT 7 
Description Each Case Packing ОТҮ 
1.505 А (уЕ 32963), " 
FB021 1.5ml, 0.5ml dual purpose centrifuge tube box 96-hole 50 
Bu es 


1.5ті, 0.5ml dual purpose centrifuge tube box 60-hole 











= = к = 
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High-end Laboratory Supplies Manufacturer -——— ire i D n 








Description Each Case Packing 


SARA ев x 
FB020 Multipurpose centrifuge tube rack 








Item No. Description Each Case Packing. 
0.2тіРСВЕЕ - | 
FB023 0.2ml PCR tube box 4 
О.5тї EE - 
FB024 0.5ml centrifuge tube box Е 
1.Бті ме я = 
FB025 1.5ml centrifuge tube box an 
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. / ыг - Зэ” 
Фу” o, SA | 
, о ( X 24 хо. ) де 19, AO. 


5101:1:1(73 
ЗЛУ 271 


PCR pipe (plate), 
deep pore plate series 





взе БӨӨН | | иди ЖОЮ СЄ 


High-end Laboratory Supplies Manufacturer í“ 2 че 


FC002A 


uM 








pm wa ас 
mA REX SA 
Еос "OTY | оул 











Ол РСК 


L———————————————————————————————X M» J 








10005/6 х 106) 





FC001 0.2ml thin wall PCR tube 0 1000 pcs/bag * 5 

ЕСОО2 пера 55 viel й бра : | 0 н 1699 
FC002A за 205 ו‎ 0 125 po = x n 6 
FCO02B шот sasi 7 125 potes 4 10 bags 1299 
сооз 0211 eight PCR tube round Сар ° 125 10 bags 1250 
БЕТ 0.2ті А РСВ ЗЕЕ _ 125%/8 х 106) 1250 


0.2ml eight PCR tube flat cap 





гэ 








125 pcs/bag х 10 bags 




















__ Нет Мо. Description 
22005 200ul 96FLPCRÂRÉ 822 _ 1045/8) х 56) 50 
200ul 96-hole PCR plate semi-skirt 10 plates/bag x 5 bags 
FCO06 200ul 967LPCR 3812 _ 10%/8) х 58) 50 
200и! 96-hole PCR plate skirt-free 10 plates/bag x 5 bags 
ЕС007 40и 384 РСР 23832 7 10/8 х 563, 60 


40ul 384-hole PCR plate full-skirt 


10 plates/bag x 5 bags 
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b. ње 


вт No. 


ЕС008 


FCO009 


Des scri pti tion d 





330ul Уб ЖАК 
3301! 96-hole deep pore plate 


350ul 96118 
350ul 96-hole deep pore plate 








ан: = АЕ же а Зу кю 
ЕЈ: RAN 121 RHA БА Ж 88 1: SX не 
^ дса асііпсі | 4 ЯС “д 
Еа с! һ Са se Packing i ОД Пи Q ty. 14 Сазе 1-3 











БІЛЯ, УУЛЬ, JRA 1015/6) х 106) 100 

Round hole, V-shape bottom, Sterilization 10 plates/bag x 10 bags 
вю, ,אש‎ IKA 1015/t х 106) 100 

Round hole, U-bottom, Sterilization 10 plates/bag x 10 bags 



































кз | ня | EET хөн ER c 
Нет No. Description | ich сота ₪ | QTY | оу/Саве | 
— 1.2ml 96 ЖАЛЕ RFA, ОЕ, JKA 51/0 х 106) 50 
1.2ml 96-hole deep pore plate Round hole, U-bottom, Sterilization 5 plates/bag x 10 bags 
m 1.2ml 96338345 ЭН, VÉR TRE 1005/6) x 106) 100 


| 


1.2ml 96-hole deep pore plate 





Square hole, V-shape bottom, Sterilization 10 plates/bag x 10 bags 
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High-end Laboratory Supplies Manufacturer L # «8 -- 


FC013A 
















ШИЕ me Г CETT [IIT 
Item No. Description Each Case Packing Qty./Case | 
TT 1.3ml 963 JUR RRFL, URL, TX 55/6 x 106) S 
1.3ml 96-hole deep pore plate Round hole, U-bottom, Sterilization 5 plates/bag x 10 bags 

ЕСО13 2.2ml УБ ЖАЛЕ HFL, УЖЖ, РОК 5158/8 х 108) 50 
2.2ml 96-hole deep pore plate Square hole, V-shape bottom, Sterilization 5 plates/bag x 10 bags 

ЕСО1ЗА 2.2ml 963, ЯК HEFL, ӘЖ ІК, JKA SWE х 108), 50 
2.2ml 96-hole deep pore plate Square hole, U-shape bottom, Sterilization 5 plates/bag х 10 bags 

















те ag | НН | ETT | яғма 
Ul _ mo ה‎ HU) lv RH SAU | TIASA E 
| ItemNo. _ . Description | . Each Case Packing | JI _ ОТҮ í _ Qty./Case | | 
| 4 120и ЗА ЖАЛЕ BEA, VÉR, JKA 100E х 106 100 
120и! 384-hole deep pore plate Square hole, V-shape bottom, Sterilization 10 plates/bag x 10 bags 
ЕСО15 1904 3843/Ж41ЛХ БІВ, VÉR, БУВ 1078/09 х 106) 100 
1904 384-hole deep pore plate Square hole, V-shape bottom, Sterilization 10 plates/bag x 10 bags 
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2ті 307,95 25 


2ml 8-well deep well plate 
дп АЗА ЕЕ ЗЕ 
2ml 8-well seal mats 
481 3 LAS ERE Fr 
48-hole deep hole plate silicone sheet 


3847, TUIS EE Л 


384-hole deep hole plate silicone sheet | 


| тето З 999 == FH Бо 1136 АЯ 


High-end Laboratory Supplies Manufacturer 


FC015-A 








252/0), x 106) 
25 pcs/bag x 10bags 


502/6, x 108, 
50 pcs/bag х 10bags 


50/6 x 3 50 
50 pcs/bag х 1box 


50H/8 x18 
50 pcs/bag х 1box 


























ОБА АЊА 
96-hole deep hole plate silicone sheet 
ОБА ЖАР Us НН 


96-hole deep hole plate silicone sheet 


ОБА TL t B А 


| 96-hole deep hole plate silicone sheet | 





сі <> | 
- Вата 





"I ет 
ца Р анаа | 
== Backing Оіу./Сазе 
"+" FO АЯ, с-8.3 Бов x 1& m 
"+" open mouth, round hole с =8.3 50 pcs/bag х 1box 
"—" О ₪30 € = 3 50/6 x1 50 
"—" open mouth, round hole ç =7.3 50 pcs/bag x 1box 
"+" 3TH Ж, 50H/B, x1 50 
ма ореп mouth, square hole | 50 pcs/bag x 1box 
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General liquid relief pipet series 











5” ЖЕ 
КІСІ 0 т Мо. 









| maA 
| ВО іоп | 


тез lr SC 39% зв FH пп mil јез 83 


High-end Laboratory Supplies Manufacturer 














1 





FD001 
Р0002 
Р0003 


| 20004 








|»... 04-100 БЙЗ 
0.1-10и long tips 

0.1-100 ИЕ 
0.1-10и long tips 


0.1- 1008 g Елве RIRE 
0.1-10ul short tips w/filter 


0.1-10ul УАУ ТАҚ 
0.1-10ul short tips w/filter 


BY 
Bulk 
вж, DAOR 
Box- packed, asepetic packaging 
BUR 
Bulk 
S. ЕВЕ 


Box- packed, asepetic packaging 


= 


100052/6) х 1006) 
1000 pcs/bag х 100bags 


96/5 х 10023 
96 pcs/box х 100boxes 


100052/6) х 1006) 
1000 pcs/bag х 100bags 


96%/ х 100 
96 pcs/box х 100boxes 





xd 213 | 
"ЧЕКЕ 


ТЕ 


8 

| Оіу./Сає 

100000 
9600 


100000 





9600 























EET | | 
Ча 74 
De escription | 











200% 
200и! liquid relief pipet 


20082 #155 
2004 liquid relief pipet 


200ul Е 
2004 filter liquid relief pipet 


200ul ge TRU SE 
200и! filter liquid relief pipet 


Вуке 
Вик 
ж. LAOR 
Box-packed, asepetic packaging 
BUE 
Bulk 
вж, неш 


Box- packed, asepetic packaging 














100032/8 x 606) 
1000 pcs/bag x 100bags 


96%/ x 100$ 
96 pcs/box x 100boxes 


100032/8) x 606) 
1000 pcs/bag х 60bags 


96%/ x 100 
96 pcs/box x 100boxes 





| ни T" са 
ша 

| 

| 


RES ase 
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55 | | длу ШЕШ NO 














Description | Each Case Packing. | 
250U R HIR ве 5003/6 x 908) 
FD009 250ul liquid relief pipet Bulk 500 pcs/bag х 90bags 45000 
m 25041 186851. РЕ) 50057/ x 1206) 60000 
250и filter liquid relief pipet Bulk (can be boxed) 500 pcs/bag х 120 bags 


Е = ЯН 1 420 
ERA | / 


Each Case РаскКїп‹ 





200u bI KIK HE 2003x7/8 x 1006) 

FD012 200ul lengthened pipet Bulk 200 pcs/bag x 100 bags 20000 
300и ЖШ БЕ 1000/06 x 408) 

FD013 300ul liquid relief pipet Bulk 1000 pcs/bag x 40 bags 40000 
300Ш е RIRE BUR 5005/6, x 1206) 

FD014 3004 filter liquid relief pipet Bulk 500 pcs/bag х 120 bags 60000 
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ре 


FD018A 


FD019 


20020 





| - И 
Description. 


1000uH2 DR з. 
10004 liquid relief pipet 


100002 UR L 
10004 liquid relief pipet 
1000ul;jë RT ЗЕ 
10004 filter liquid relief pipet 


1000Ul ЗЕ 
10004 filter liquid relief pipet 


FD018A 





1000u Ж RIRE 
1000ul filter longer relief pipet 


50000295 UR L 
50004 liquid relief pipet 


1000002 RIRE 
1000041 liquid relief pipet 


тез Што SC 900 == FH пп mil 15 re 


| High-end Laboratory Supplies Manufacturer 





BX 
Bulk 
өзе. ЖЕЕ ДЕ 
Box-packed, asepetic packaging 
AV 
Bulk 
вж. ЖЕ ЕЕ 


Box-packed, asepetic packaging 














| Each Case P Packing 


5005/6 x 328, 
500 pcs/bag x 32bags 


100%/ x 502 
100 pcs/box x 50 boxes 
100052/6) х 1083, 
1000 pcs/bag х 10 bags 


1005/& х 5025 
100 pcs/box х 50 boxes 


D WEE Op EOS 
₪ КЕЛ; 4 


Each Case Packing 


3005/0, x 208) 
300 pcs/bag х 20bags 


3005/6 x 156) 
300 pcs/bag х 15 bags 


3005/6 x 108) 
300 pcs/bag х 10 bags ú 


Ё 


ЛЕС? AUR а | Ё 4 


яна айй: B 


| Об у./Сазе 
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= ES 3251 


Automatic liquid relief pipet series 











40 са 
ut 


Item No. 





445 са 


Item No. 


mA 
Description 


2] 8225041 АИО 
Optional 2501! Roche automatic liquid relief pipet ees 


9] 80250418 БАХИ RIRE 2% 
Optional 250и! Roche automatic liquid relief pipet Box-packed 


по ба 


Оезсгіріїоп 


БТ 62041583 А7102 YR IM 3k 


Optional 20и! Тесап automatic liquor relief pipet Box- s d 


nJ&c50uli X А ETAGE RIRE аж 


Optional 504 Hendon automatic liquor relief pipet Box-packed 


— —— Page/36 ——— 


ге Што Sc d ЭР FH oo mies e 


High-end Laboratory Supplies Manufacturer 





[SESS 
Each Case Packing 


500x:/8 x 1006) 
500 pcs/bag x 100 bags 


120%/ x 10223 
120 pcs/box x 102 boxes 





₪ ב 
Оїу./Саѕе‏ 


BRAS 


Each Case Packing 


96/5 х 2483 
96 pcs/box х 24 boxes 


96x/£ х 248 
96 pcs/box х 24 boxes 


Оїу./Саѕе 





ге Што 5% 93% =e FH пп фу јез Fel 
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мъ T: IE FEAE 
Item No. Description Each Case Packing Qty./Case 


BJR0200ulrë 55 EE RIRE 96/5 * 3% 


Optional 200и! Tecan automatic liquor relief pipet Box-packed 96 pcs/box x 24 boxes 


BT RO300ul;iX А RIRE аж 96%/ х24 а 
Optional 3004 Hendon automatic liquor relief pipet Box-packed 96 pcs/box x 24 boxes 


мъ по ба ES S3 TH S0 з 
Description Each Case Packing Qty./Case 


Item No. 
Optional 1000ul Tecan conductive automatic liquor relief pipet Bulk 1000 pcs/bag x 28 bags 


кеттер 97821 ООО ЕЗ ВВ ЕА ИВ шав 5003%/8) х 286) 
Optional 1000ul Tecan transparent filter automatic liquor relief pipet Bulk 500 pcs/bag х 28 bags 
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хэ 





\ аза 
Item No. Description 


x FE008 Ро 1000 У НИЕ ЖЕП | 


Optional 10004 Hendon automatic liquor relief pipet 


RATÉ ET 
Each Case Packing | Qty./Case 


Е 96%/ х 16= 
Box-packed 96 рс5/рох х 16 boxes 








1536 x 

















кн тё ERA вана 
Item No. Description Each Case Packing Qty./Case 
| 9 51862500 NES 266512 uksi BUR 1000x:/& х 506) 50000 
Pipette tips for Beckmann 250ml chemiluminescence Immunoassay instrument Bulk 1000 pcs/bag x 50 bags 
БЕП 278230001 5 ERA HE ИЙЭ. Bia 1000/6 x 506) ЕТ 
Pipette tips for addcon 300и! Bulk 1000 pcs/bag x 50 bags 
—R PJE0800UL ZS REIME RRA a 5003%/8) х 3063 15000 
Pipette tips for addcon 800ul Bulk 500pcs/bag х 30bags 
FEDT! в 83000128 5835) ЖИ шав 100055/63 x 506) “0000 
L Pipette tips for johnson 300ul Bulk 1000pcs/bag x 50bags 
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И 210048 FI004C 








ви Езра 




















den | Description Each C ase Packing: 

FI001 Шш а . 5000 
F1002 “фон m eee ыы 4000 
F1003 5 о ы : за. ы 5000 
F10048 дуй. brushed sitaw 1000 pcabag x 10 bags 10000 
Fl004C лош brushed straw 1000 резад: 10 bags 10000 





а © ЛІ = 
Description -— ise ган king 
боті, 359/0 х 168) 
FI008 60ml Specimen bottle 35 pcs/bag x 16 bags 960 
40ml Es SIR 485/0 х 146) 
F1009 40ml Specimen bottle 48 pcs/bag x 14 bags 672 
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Description 
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ле‏ ור 
Each Case Packing‏ 











Р1010 


F1011 


F1012 


F1014 


20ml 8 
20ті Specimen bottle 


150! ЖЖ 


15ml Specimen bottle 


Jos EB АЛАЛЫ 


Pathological specimen 


ЗОга ТЕ 


30ml nozzle urine cup 


605/6 x 258) 
60 pcs/bag х 25 bags 


60/6 x 258) 

60 pcs/bag х 25 bags 
1509/5 х 1022 
150 рс5/раа х 10 bags 
15/88 x 6002€ 
1 pcs/bag x 600bags 





тәг” 
Мет Мо. 


пата 
Description. 


[БЕЗҮҮ 
Еасһ Case Packing 


== 


BE | 


Er 
Qty. „Саве. 











F1016 


FI017A 


Р1020 


21022 


дот ХА ЙГ 
40ті excrement cup 
ба (вв 
5mlStool tube 
KEKEE 
Excrement collect tube 


ЖЕЙК (в ) 
Sputum cup (label) 


4895/6 х 146, 
48 pcs/bag х 14 bags 


30054/6) x 106) 
300 pcs/bag х 10bags 
3005/6 x 108) 
300 pcs/bag х 10bags 
15/28 405/0 х 226) 


1 pcs/bag 40pcs/bag х 22 bags 


672 


3000 


3000 


880 











А гэ геена 2" 20 
Ге) ТП =L Фу == FB ПП ₪ je [8] =” ал” PTS, |“. я У, 1 
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FLOO2-A 












-ach Case Packi 
FL001 Tod И cuu NR 21 ны | “сэт 9992 
FL001-A nl Баг. 21 ыз» | TER - 
FL002 60ml не r ל‎ 900 
FL002-A GOm РЕТ round reagent bottle 50 реаћау быа» 600 
FLOOS 40ml оа 48 pes S ar bags 1228 











₪ | СОД | Each ТАУ 
К US RM, US Meer i 27 1104 
йы 1 - 0 ЯЛА. г. =: | E 2600 
ius ЗОЛ deu e 2 P 3000 
m 5ml I emendi nu ЗР 4 Бэ | б й 5000 
+: TEREI., SSTRRERCBBSPE TuUHUXRNotes: all sizes and colors are customizable for PET bottle. 
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РЈОСЛА 


ВОН ЕРА, (БРЕНА ЯН ТЕГЕ ЕЖЕН 
Ч. 
GH m! 


Cell smear Storage bottle preserves the cells in fixation 
fluid well by its excellent tightness patented product. 


FJ001B Ғ2001С FJ001D 





MG | ване 
ТН BHEE 











RARE 359/6 х 178) | 
FJ001A Smear Storage Bottle 35 pcs/bag x 17bags 995 | 
бо СТАВА, 
FJ001B 50ml ТСТ tube | 900 
ТпіНРУ СН 200x:/8 х 128) 
FJ001C "ті HPV tube 200 pcs/bag х 12 bags 2400 
5mIHP VZaBe ЖАЛ, 2003x7/8) x 158) 
FJ001D 5ml HPV tube 200 pcs/bag х 15 bags 3000 









































ка | а 
^ Пет Мо. | Description | | _____Еасћ Packing | | Qty./Ca 
FJ001 ШЕ pas Ва 400R/8 x 108) 4000 
Common fission cap embedding box 400 pcs/bag x 10bags 
_ Ав 50054/6) x 108 
FJ00171 Square hole without cover 500 pcs/bag х 10bags 9000 
ЖЕНЕ 500R/& х 108 
Ж- 7 
Р./005 Strip-hole поп-сар embedding box 500 pcs/bag х 10 bags 9000 
Ве 500R/B х 108 
FJO06 Round-hole non-cap embedding box 500 pcs/bag х 10 bags 9000 
ка BUR а 40054/6) х 108 
FJ007 Long strip-hole connection embedding box 400 pcs/bag x 10 bags 4000 
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Е жис 2571 p. Š Pp p > M А сар 
Nucleus acid cryovials series = ₪7 Бы ы “Зээ? єз | 





Oral cavity cell storage bottle(2ml) 
ПЕ ЕЖЕ На ( 2ml ) 





HPV 2D cell collector(5ml) 
HPV 2D Е (5ml ( 


Stool specimen collector(5ml) 
35/5588 ) 501) 
ис eus acid 


| сгуомаБ series 





” шин и ТСТ Cell storage bottle(50ml) 
ТСТ #Щ ЖІ? ( 5001) 


ЕЕ ИЕ ИХ ВЕ ва 


Saliva collector 


РУ Е ЕЕ, ВЕ НХ כל‎ ИННА ОМА. 
Collect the saliva sample, and get 
the DNA by nucleic acid extraction method. 


"E: = вт ЖК Ж ЕЛ пп 

KADA: ЕО. ч. 
PS: It could be packed according to your -- 
requirement. He 
Sterilization: EO & Gamma Ray for selection. sample collector 


(КЖ Е 
funnel solution tube 








#5 m вата | важи 
Item Мо. Description. Each Case Packing | Qty./Case 
БЕ ЕН (PERES ( BRE 
ҒАН Saliva collector(No blister box) Bulk package 1000 
BER SESS (SIRER ( BUR 
FRAME Saliva collector(With blister box) bulk package н 
ИЕ ЕН ( ЗВ z ПМ ЗЕ) BY 
ME Saliva collector (7ml HPV tube with blister box) bulk package 1000 | 
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ЕВЕ! 
Please pay attention to for 
more information! 


а | בל = כ‎ Де 22 ב‎ Д м) 


TAIZHOU HUANGYAN FANGYE TECHNOLOGY DEVELOPMENT СО. LTD. 


Q нш. алт тта их & {=8/Ғах:+86-576-84726377 
Q Add: Shengli Industrial Zone, Саодіао Street, Huangyan District, Taizhou е Http://www.cnfangye.com 
© Е #Ле!:+86-576-84726378 84726379 (Е) 52 E-mail:sales@cnfangye.com 


© FBi&/Tel:--86-576-84717555 89176555 (8798) 


Note: this directory all series of products, there may be errors between data and actual, please refer to our actual product. 
Are subject to change without prior notice. 


29:15 51210155: 2276 л: 122 SERIE | וט‎ BAL пали. BE, ЖТ, (сту С) 
7 5 ML 








